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Fiir wasserige Losungen soil J.12 von V_An J.22 verscbieden sein, fur solche wird gesetzt
eine Gleichung, die nur scheinbar mit der Poisson' schen ubereinstimnit, welclie ja fiir w, nicht fiir — gelten soil.
Zur Yerificirung dieser Formel benutzt Herr Sutherland zu-nachst Volkmann's oben citirte Ermittelungen fiir wasserige Losungen von NaCl und Ca C12 und findet, wenn jp2 sich auf das Salz bezieht:
fiir NaCl-Losung (20<> C.)
jpa   .   .   :    0,255      0,214      0,144      0,101      0,052      0,000
9     .   .   :    1,1932    1,1596    1,1074    1,0720    1,0362    1,0000
beob.:    8,41        8,20        7,89        7,74        7,61        7,44
ber.   :    8,42        8,22        7,93        7,73        7,57           —
fiir CaCl2-L6sung (19° C.)
Pa   •   •   •'    °>360      °'294      °>200      0,1135   0,065     0,024    0,000
Q    .   .   :    1,3511    1,2773    1,1789    1,0971    1,0540   1,0179  1,0000
| beob.:    9,31        8,84        8,22        7,81       7,61       7,51      7,45
^Iber.:      9,41        8,83        8,21        7,81       7,63       7,48        —
Die Uebereinstimmung ist gut, die Poisson'scbe Formel kann also M
und — darstellen; aber es sindebenmindestens zwei Constanten zur An-
92 passung an die Erfahrung vorbanden, und es lasst sich desbalb nicht
entscheiden, welcbe Grosse darzustellen ist,  wenn  es aucb  auffallen muss, dass a und — in gleicher Weise von ihren Componenten ( ax, «2,
«12 und — 4,  —|,  — — ) abbangen sollen.    Uns interessiren nocb die
Werthe fur       und fiir -     —r               .    Sie betragen 6,47, bezw.
3,61. Die erste Grosse wiirde, nach der Dichte der Salze zu urtheilen, fiir «2 ungefahr den Yolkniann'schen Werth ergeben. Aus der zweiten folgt dann
2
T = 0,52 fiir NaCl und = 0,38 fiir Ca Cla.
(Ai^i)5 Fiir andere Salze ist dieses Verhaltniss noch grosser.
Weinstein, Thermodynamik.   II.                                                    31on oder Dilatation beim Mischen oder Losen erfahren. Die erst be-zeichnete Gleichung etwas abandernd, setzt What mo ugh fiir die Oberflachenspannung
